
193 — LA VOCE DEL PADRONE. — Mod. 458 - Telalo 581. - Produzione 1941 - Due gammo d'onda: onde medie 192 a 580 m; onde corte 15 n 68 m - Media frequenza: 465 kHz. - Altoparlantc cllittico. - Alimentazione a corrcnle allernata 
da 100 a 200 volt, 42-60 Hertz. - Fotcnza d'uscita indistorta; 3 witt. - Consumo: 43 Witt circa. - Peso kg. 7,5. - Dimension! d’ingombro: cm. 37X22x21. (Tabelle tension! e taratura v. « Radioriparazionl » It edizione). 













